@ 掲 載 商品 の うち 、 ス プリ ング ドラ イブ モデ ル (SBGA025・027・057、SBGE009・013) 、 メ カニ カシ モデ ル (SBGM021・023、SBGR051・053・055・057・059・061、SBGW001・005) 以外 は すべ て クオ ー ツ で す . 〇 メカ ニカ ル モ デ ル ' Qrand さ eiRQ 
の 特性 用 に な る 条件 (携帯 時 間 、 腕 の 動き 、 強 い シ ョ ッ ク や 振動 な よっ て は 、 記 載 され た 精度 の 範囲 を 超え る 場合 が あり ます 。@2 年 間 の メー カー 保証 つき で す 。 お 買い 上 げ 後 に 別途 お 送り し ます 保証 書 を 必ず ご | Lh 

認 く だ さい 。⑧ ご 使用 に 際 し て は 、 付 属 の 取扱 説明 書 を よく お 読み くだ さい 。⑥ 掲 載 の クオ ー ツ モデ ル に あら か じ め モ キッ ト さ れ て いる 電池 は 、 機 能 ・ 性 能 を チェ ッ ク す る た め の モ ニタ ー 用 電池 で す .⑧ 「 耐 磁 」 表示 は 、 日 常 生 活 に お ける 磁気 1 AUTOMATIC 
製品 の 影響 を 防ぐ 保証 水準 で 、「 耐 磁 」 は 直流 磁界 4.800A/m (60 ガ ウス ) に 耐え られ る 性 能 を 表し て いま す 。 人 掲載 商品 の 色調 は 印刷 物 に つき 、 一 部 実物 と は 異な る 場合 が あり ます 。 人 G 予 告 な く 仕様 及び 価格 等 が 
場合 が あり ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい -。G こ の 印刷 物 の 無断 転載 を 禁じ ます (イン ター ネッ 告知 等 ) 。③ 掲 載 商品 の 価格 は 、2011 年 4 月 現在 の メー カー 希望 小売 価格 に 消費 税 相 当 額 を 含め た 総額 を 表示 し て いま す 。 


ジー エコ ュー ク 商品 

に ※ エ コマ ー ク 商品 と は 、 財 団 法人 日 本 環境 協会 が 環境 保全 に 役立つ と 認め た 商品 で す 。 
全 雪 エネ ルキ ー | ・ エ コマ ー ク 下段 の 枠 内 の 表示 は 環境 保全 上 の 効果 を 表し て いま す . (「 環 境 情報 表示 」 ) 
06134004 ・「 エ コマ ー ク 認定 番号 」 は 機能 ご と に 決め られ て いま す 。 


セイ コー ウオ ッ チ 株 式 会 社 


www.seiko-watch.co.jp/gs/ 


どの 


@ 掲 載 商品 に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 客 様相 談 室 まで 。 

グラ ンド セイ コー 専用 フリ ー ダ イヤ ル 0120-302-617 プ の . 
受付 時 間 ( 月 曜 一 金曜 )9:30 一 21:00、( 土 曜日 曜 : 祝 日 )9:30 一 17:30 

携帯 電話 ・PHS か 6 も ご 利用 可能 で す 。 SEIKO 


2011.4 


グラ ンド セイ ュー で あり 続け る 、 と いう こと 。 


1960 年 発売 
初代 グラ ンド モイ ュー 
| | (非売品 ) 


19 世 紀 が 終わ る ころ 、 日 本 で は 明治 の 時 代 に 
モイ ユー は 懐中 時 計 の 製造 を 開始 し た 。 そし て 20 世 紀 に 入っ て まもなく 〈、 
国産 初 の 腕時計 の 開発 に 取り 組み 、 それ に 成功 し た 。 


3 つの 世紀 に また が る セイ ユー の 歴史 の な か で 、 グ ラン ドモ イコ ユー は 

特別 な 地位 を 占め て いる 。 1960 年 、 日 本 を 代表 する 腕時計 と し て 誕生 し 、 
その 名 に ふるわ しい 精 度 を 追求 する た め 独 自 の 規格 を 制定 する 。 

持て る 技術 を 磨き ね き 、 や が て 常識 を 超え る 高 精度 を 達成 し た 。 

し か し グラ ンド セイ ユー が 目指 し て きた の は 、 「 正確 で ある こと ] だ け に と ど ま ら 6 な い 。 
見 や すい こと 、 使い や すい こと 、 長 〈 愛 用 で きる こと 。 

人 生 を と も に 過ごす 腕時計 に と っ て 必要 な すべ て の 要素 を 追求 し 、 

挑戦 と 進歩 を 積み 重ね て きた 。 腕時計 の 原点 と 頂点 を 同時 に 究め る た め に 。 


時 は 移り 、 世紀 を 超え て 、 テ クノ ロジ ー は 飛躍 的 に 進化 し た が 、 
グラ ンド セイ ユー に 込め 6 れ た 挑戦 する 精神 は 、 少 し も 変わ っ て いな い 。 
これ まで も 、 そ し て 、 こ れ か ら 6 も 。 


セイ ユー は 、 2011 年 に 創業 130 周 年 を 迎え ます 。 


ANNIVERSARY 


に } RW2 く @/ 


SPRING DRIVE 
グラ ンド セイ ユー は 
第 二 の 心 臓 を と 手 に 入れ た 。 


GMT 機能 が 付加 され た 、 
自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 
キャ リバ ー9R66。 


も っ と る ち 進 化し た ぜん まい 駆動 。 
機械 式 時 計 と 同じ よう に ぜん まい の ほど ける 力 を 動力 源 と し 、 水 晶 振動 子 に よっ て 、 


精度 を 制御 する 。 電 池 も 充電 池 も 使わ ず に 、 ク オー ツ 式 と 同等 の 高 精度 を 達成 する 。 


この アイ デア を 実現 する た め に 、 二 十 年 以上 の 時 間 が 必要 だ っ た 。 

た と えば 、 極 限 ま で 要求 され た 歯車 の 加工 精度 を は じ め 、 

エネ ルギー の 伝達 効率 を 徹底 的 に 追求 する こと で は じ め て 、 

当初 は 不可 能 と きれ て いた 技術 的 な ハー ドル を クリ ア す る こと に 成功 し た の だ 。 


大 胆 不 敵 。 

この スプ リン グ ド ラ イプ の た め に 開発 され た の は 「 ト ライ シン クロ レギ ュ レ ー タ ー」 と 
名 付け られ た 調 速 機構 。 ぜ ん まい で 駆動 する 機械 式 時 計 の 精度 を 上 げ る た め に 、 
昔 か ら 6 さま ざま な 仕組 み が 考 案 る きれ て きた 。 し か し 、 そ の 系 譜 の 中 で 、 も っ と る 革新 的 で 
大 胆 な 発想 か ら 生 まれ た の が 、 水 晶 振 動 子 を 使う スプ リン グ ド ラ イブ の 

トラ イシ ンク ロレ ギュ レー ター と いえ る だ ろう 。 


72 時 間 。 

グラ ンド モイ ユ ュー の た め に 生ま れ た 9R 自 動 巻 ス プリ ング ドラ イプ ムー プ メ ント は 、 
精度 だ け で な 〈、 抜 群 の 巻上げ 効率 も 誇る 。 世 界 の 名 だ た る 自動 巻 の 
機械 式 ム ー プ メン ト に も ひけ を と ら な い ど ころ か 、 そ れ ら を 凌ぐ 能力 で 、 

72 時 間 駆 動 す る た め の エ ネル ギー を ぜん まい に た くわ える こと が で きる の だ 。 
ムー プ メ ント の 開発 か ら そ れ 6 を 構成 する パー ツ の 製造 まで を 自ら 手がけ る 
マニ ュ フ ァ ク チュ ー ル で な けれ ば 、 実 現 で き な い こと が ある 。 


独創 の 機構 。 

香箱 と いう 名 の ケー ス に 収め られ た ぜん まい を 動力 源 と し て 、 

歯車 か ら 歯車 に 力 を 伝え 、 針 を 回 転 さ せる と いう 点 で は 、 機 械 式 と まっ た く 同じ だ が 、 
機械 式 時 計 に は が ん ぎ 車 ・ ア ンク ル ・ て ん と いう 脱 進 ・ 調 束 機 構 が ある 。 

一 方 スプ リン グ ド ラ イブ は 、7 番 目 の 車 に あたる ロー ター が 1 秒間 に 8 回 転 し 、 

そこ で 発生 する ご くわ ず か な 電気 エネ ルギー で 、 

水 側 振動 子 を 発振 させ 、 高 精度 を 実現 する 。 


究極 の 滑ら か る 。 

スプ リン グ ド ラ イブ の 特徴 の ひと つ 、 究 極 の スイ ー プ 運 針 。 

機械 式 時 計 の 秒針 も 一 秒 を 6、8、10 な ど に 細か く 分 割 し て 刻む が 、 
スプ リン グ ド ラ イブ の 秒針 の 動き の 滑ら か る は その 比 で は な い 。 
自然 の 時 間 を 「 刻 む ] の で は な く 〈、 時 間 の 流れ を その まま に 表現 する 。 
他 の 機構 と は 一 線 を 画す スプ リン グ ド ラ イブ 独特 の 個性 と いえ る 。 


MECHANICAL 
伝統 だ け で も 、 先 進 技術 だ け で も 、 
この 機械 式 ム カーブ メ ント は つく れ な い 。 


1960 年 12 月 。 


初代 グラ ンド セイ ユー が 誕生 し た と き 、 そ の 精度 に つい て ある 基準 が 設定 され た 。 

最高 の 腕時計 を つく る た め に 、 当 時 の 高 精度 な 高級 時 計 の た め の 国 際 的 な 規格 と 同等 の 水準 を 、 
自ら に 課 し た の だ っ た 。 そ し て 、 現 在 。 グ ラン ドモ イコ ュー の 機械 式 ム ー プ メン ト の 開発 に あたっ て も 

「 新 GS 規格 ]」 が つく られ た 。 そ れ は 初代 モデ ル が 挑ん だ ハー ドル より も 高い ハー ドル だ っ た 。 


高 精 度 = 複雑 な 機構? 


グラ ンド セイ コー の 9S メ カニ カル ムー プ メ ント 。 そ の 開発 者 が めざし た の は 「 実 用 的 な 機械 式 時 計 」 。 
つま り 、 特 別に 気 を 使わ な く て も 高 精度 を 維持 で きる 機械 式 時 計 だ っ た 。 そ れ な ら 、 複 雑 な 機構 より も 
シン プル な 構造 の ほう が 有利 で ある 。 た だ し 、 そ の た め に は すべ て の 部 品 の 加工 精度 を 

徹底 的 に 高め る 必要 が あっ た 。 そ れ が 実現 で きた の は 、 現 代 の 進化 し た 機械 工学 と 

名 人 と 呼ば れる 職人 た ちの 存在 が あっ た か ら だ 。 


SAN 


WUU 


歯磨 き の 名 人 。 
部 品 の 加工 精度 に つい て ひと っ 
限ら れ た 力 を 効率 よく 伝達 する た 
職人 が ひと つ ひ と っ 丁寧 


精度 を 支え る 「 柱 」。 > は 
機械 式 時 計 の 精度 を 左右 する 決定 的 な 部 品 は て ん ぶ ( 調 束 機 
「 て ん 輪 」 。 そ の 重量 は 0.000001g 単 位 で 調整 され る ほ 
この 回 転 が 安定 する か どう か が 重要 だ 。 問 題 は 熱 に よる 
「 て ん 輪 」 が 微妙 に 変形 し て し まう こと 。 こ れ を 解決 
支 を 4 本 に し た ・ も ちろ ん この 部品 を つく る 手間 は 格 生 に 段 


2 1) 


マニ ュ フ ァ ク チュ ー ル SEIKO。 と ) に 4 
時 計 づ くり を ムー プ メ ント の 設計 か ら お こ な う 時 計 プ ラン ド は 、 世 界 に も 


研究 、 開 発し て いる と ころ は 、 き 6 に 少な い 。 SEBIK0 が この 小さ な バ ー 55 
それ が 高 品質 な 機械 式 スー プ メ ント の 安定 し た 醒 度 を 決定 づけ る 大 切々 
20 世 紀 の 初 頭 か ら 腕時計 を つく り 続 け て きた マニ ュ フ ァ ク チュ ー 


キャ リバ ー9S65。 
機械 式 時 計 の 実用 性 能 を 追求 し 、 更 な 
約 72 時 間 、 つ まり 3 日 間 、 時 を 刻む 持 基 時 
寸法 精度 の 向上 に 加え 、 従 来 まり も 約 2 倍 


震え る 秒針 。 

歯車 は 「 遊 び 」 が な けれ ば 回 転 で き な い 。 し か し その 「 遊 び ] が 

秒針 の 震え の 原因 に な る 。 こ の 震え を 押さ える 機構 は 従来 か ら あ っ た が 、 

その 効果 に グラ ンド セイ コー の 開発 者 た ち は 満足 し な か つた 。 そ し て 

「 バ パック ラッ シュ ・ オ ー ト アジ ャ スト 機構 」 と いう 新しい 方 式 が 開発 きれ た 。 

秒針 の 的 確 で 美しい 動き を 実現 し た この 機構 に は 、 機 械 式 時 計 の バッ クラ ッシュ オー ト ア ジャ スト 機構 を 司る 
心臓 部 を 構成 する ひげ ぜん まい が 使わ れ て いる 。 ひげ ぜん まい 入り の 制動 車 


ーッ * き な たい? 
ー プ メン ト は グラ ンド モイ ュー の た め だ け に 開発 され た クオ ー ツ ムー プ メ ント 。 クオ ー ツ は 調整 で き な い : 
ち が め ざし た の は 、 単 に 高 精度 な ムー プ メ ント で は な か っ た 。 腕 時 計 の 本 質 と は た し か に ほとん どの クオ ー ツ ムー プ メ ント に は 調整 する 方 法 が な い が 、 こ の 
| 。 な ん だ ろう 。 グ ラン ドモ イコ ー は それ を 愛用 し て くれ る 人 々 に 何 を 提供 する べき だ ろう 。 9F ム ー プ メン ト に は 「 尊 急 スイ ッ チ 」 と いう 機構 が 搭載 され て いる 。 使 い は じ め て 数 年 を 経て 、 


| 長い 議論 の 果て に 得 ら れ た 結論 は 、 き わ め て あたり まえ の こと ば か り だ っ た 。 年 差 レ ベル で の 進み 遅れ の 傾向 が は っ きり し た と き に 、 使 うた め の も る の だ 。 た だ し 、 
正確 で ある こと . 時 刻 を 読み 取り や すい こと 。 一生 つき あえ ぇ る 時 計 で ある こと 。 この ムー プ メ ント に 使わ れる 水晶 振動 子 は 特別 な テス ト や エー ジン グ を 経た 
し か し 、 こ の あたり まえ の こと を 徹底 的 に つき つめ た 結果 、9F ド ムー プ メ ント は 、 「 ェ リー ト 」 ば か りな の で 、 こ の 「 緩 急 スイ ッ チ 」 の 出番 は あま りな い 。 
「 薄 く て 軽い 」 と いう を れ ま で の クオ ー ツ ムー プ メ ント の 常識 を 捨て る こと に な っ た 。 KO 


人 540 回 の 検温 。 

重量 オー バー。 クォーツ の 水晶 振動 子 は 避 度 変化 に い 1 秒間 に 

まず この 9F ム ー プ メン ト の 開発 で 、 技 術 者 に 最初 に 突き つけ られ た 難題 は 針 だ っ た 。 32,768 回 と いう 振動 数 が 、 温 度 に よっ て 上 下 し て し まう の だ 。 

初代 の グラ ンド モイ ュー の よう な 太く 堂々 と し た 針 を 回 し た い 。 し か し その 重量 は これ を その まま に し て お いて は 年 差 の 精度 が 確保 で き な い 。 

それ まで の クオ ー ツ ムー プ メ ント が 動か せる 限界 を 超え て いた 。 そ し て 開発 され た の が 、 その た め に 、9F ム ー プ メン ト は 時 計 内 部 の 温度 を 1 日 に 540 回 、 

エネ ルギー を 節約 し な が ら 重 い 針 を 動か すこ と が で きる 「 ツ イン パルス 制御 モー ター」 。 モン サー で 測り 、 水 晶 振動 子 の 基準 か ら 6 ずれ た 振動 数 を 検知 し 、 

し か し 難題 は を それだけ で は 終わ ら な か っ た 。 その 誤差 を 補正 し て いる 。 

』 し 

瞬き より 早く 。 5 we キャ リバ ー9F。 
夜 6 遅く な る と 、 腕 時 計 の カレ ンダ ー の 窓 の 中 の 数 字 が ずれ は じ め 、 
数 時 間 か け て ゆっ くり 正しい 日 付 に な る 。 こ れ で は と っ さ の と き に 日 付 が わか ら な い 。 35 年 目 の 了 勲章 


日 付 を 瞬間 的 に 切り 替え る カレ ンダ ー は 、 ト ルク の 強い 機械 式 時 計 で は 

いく つか 例 が ある が クオ ー ツ 式 の 時 計 で は 前 例 が な か っ た 。 

前 例 が な けれ ば つく れ ば いい 。 い くつ か の 機構 が 試作 され 、2000 分 の 1 秒 で 
切り 替わる カレ ンダ ー が 、 ク オー ツ 式 の 時 計 に は じ め て 搭載 され た 。 


※ カ レン ダー の 切り 替え の 瞬間 を 午前 0 時 に 合わ せ 込 む 作業 は 、 熟 練 し た 組立 職人 の 手 作 業 に よる る の で す が 、 
午前 0 時 を 指す 前 に カレ ンダ ー が 切り 替わる こと の な いよ う 、 基 準 と し て 、 午 前 0 時 一 5 分 の 間 に 設 定 し て いま す 。 


セイ コー クオ ー ツ アス トロ ン に 、 ア メリ カ に 本 部 を も つ IEEE(The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc、 世 界 最 大 の 電気 ・ 電 子 分 野 の 専門 家 組 織 ) か 6、 電 気 ・ 電 子 技術 で の 
歴史 的 偉業 を 称え る TEEE マ イル ストーン 賞 が 贈ら れ た の は 2004 年 。 新 幹線 、 富 士 山頂 レー ダー な ど に 続い て 
日 本 の 4 件 目 の 受賞 だ っ た 。 ク オー ツ ム ー プ メン ト で 駆動 きれ る 時 計 と し て 世界 で 初め て (1969 年 ) 発売 きれ た 
クオ ー ツ ウォ ッ チ で ある セイ コー クオ ー ツ アス トロ ン は 、 こ の 9F の 技術 的 な 始祖 に あたる 。 

この 小さ な ムー プ メ ント の な か で 、 脈 々 と 受け 継が 1 れ て きた の は 、 エ レク トロ ニク ス の 歴史 で も あっ た 。 


SBGE 提 種 9R66 
577.500 円 ( 税 抜き 550.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ 

24 時 針 つき (GMT※ 表 示 可 能 ) 


自動 巻 ( 手 巻 つき ) 
スプ リン グ ド ラ イブ GMT 


SBGE009 提 種 9R66 = 
577.500 円 ( 税 抜き 550.000 円 ) 

ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド | mi エネ ルギー] 
24 時 針 つ き (GMT※ 表 示 可 能 06134004 


共通 仕様 スプ リン グ ド ラ イプ モデ ル 日 営 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 耐 盛 デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 無 反 射 コ ー テ ィング ) 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 ょ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 SBGE009・013 ケー ス サ イ ズ :39.4mm 重き:158g 厚 


スプ リン グ ド ラ イブ モデ ル 


自動 巻 ( 手 巻 つ き ) 


スプ リン グ ド ラ イブ 
SBGA025 機種 9R65 こ 
525,000 円 ( 税 抜き 500.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド | エネ ルキ ー| 
06134004 


ね ヒロ ッ ク 式 りゅう 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持続 


L-6mm SBGA025 ケー ス サ イ ズ :39.4mm 重き :153g 厚 き 12.3mm 


※GMT (=Greenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 24 時 針 が それ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の 時 鹿 を 表示 で きる 機能 の こと で す 。 10 


スプ リン グ ド ラ イブ モデ ル メカ ニカ ル 自 動 巻 3DAYS 


この グラ ンド モイ ユー で まず 目 に 入っ て くる の は 、 り ゅ うず ガー ド の 存在 だ ろう 。 手 首 に 不快 な 
感触 を 与え ない よう デザ イン され 、 仕 上 げ ら れ て いる の は も ちろ ん だ が 、 そ れ で も 「 い か つい 」 と 
いう 印象 を も つ 人 も いる だ ろう 。 し か し 実は この 時 計 は 、20 以 上 の 面 で 構成 きれ て いる 。 す べ て 
研磨 職人 に よる 手 仕 事 で ザラ ツ 、 ヤ スリ が 使い 分 けら れる こと で 、 初 め て 完成 する 。 そ れ を 、 M 
畿 細 る に 裏打ち る れ た 剛直 、 と 表現 する こと も で きる だ ろう 。 腕 に つけ た 瞬間 か ら 強 い 存 在 感 を 
放ち 、 使 い に 込 むう ち に その 存在 感 は や が て 心地 よる に 変わ っ て いく 。 こ の グラ ンド セイ ュー は 、 
ゆっ くり 時 間 を か け て 、 あ な た だ け の も る の に な っ て いく 腕時計 か も し れ な い 。 


SN ヾ 


自動 巻 ( 手 巻 つき ) 自動 状 ( 手 巻 つ き ) 


SBGR055 機種 9S65 
399.000 円 ( 税 抜き 380.000 円 ) な 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 06134007 ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 06134007 


SBGR057 機種 9S65 @) 
399,000 円 ( 税 抜 き 380.000 円 ) 


(ms 


ズ メカ ニカ ル モ デ ル シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク 日常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 講 磁 デュ アル カー ブサ フ 」 
平均 日 差 +5 一 -3 秒 ケー ス サ イズ :39.4mm 重き 160g 厚 き :13.5mm ※ グ ラン ドモ イコ ー 
ま に お 客 様 が ご 使用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ます 。 携 帯 され た 場合 の 精度 は 日 開 +1 


アガ ラス ( 無 反 射 コ ー テ ィング ) ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず 最大 巻 上 時 准 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 石 数 35 石 
き 、 工 場 出 荷 前 に ムー プ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 -3 温 度 差 の 条件 下 で 潮 定 し た 場合 の 精度 で す 。 12 
て いま す 


に 


13 


クオ ー ツ モデ ル 


SBGX053 機種 9F62 
294.000 円 ( 税 抜 き 280.000 円 ) 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


SBGX057 機種 9F62 STGF057 機種 4J52 
294.000 円 ( 税 抜き 280.000 円 ) 294.000 円 ( 税 抜き 280.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


SBGX055 機種 9F62 STGF055 機種 4J52 
294.000 円 ( 税 抜き 280.000 円 ) 294.000 円 ( 税 抜き 280.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


共通 仕様 タク オー ツモ デル 日常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 午 磯 デュ アル カー ブサ ファ イア ガラ ス ( 無 反射 コー ティ ング ) 電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 10 秒 
SBGX053-055・057 ケー ス サ イ ズ :36.6mm 重き :137g 厚 き :10.4mm STGF053-055・057 ケー ス サ イズ :29.0mm 重き :71g 厚 き :8.5mm 


クオ ー ツ モデ ル 


14 


メカ ニカ ル 自 動 巻 3DAYS 


15 


SBGR059 機種 9S65 
504,000 円 ( 税 抜き 480.000 円 
プラ イト チタ ン ケ ー ス ・ バ ンド 


メカ ニカ ル 自 動 巻 3DAYS 


が ん ぎ 車 アン クル て ん 


動力 ぜん まい 


グラ ンド セイ コー 専用 の 機械 式 ム ー プ メン ト と し て 新た に 開発 る さて た キャ リバ ー9S65。 最 先端 の 金属 成型 技術 が 、 微 細 な 
部 品 の 超 精密 加工 を 可能 に し た 。 た と えば 、 が ん ぎ 車 と アン クル は 脱 進 機 を 構成 する 部 品 だ が 、 そ の 寸法 精度 、 平 消 度 は 
か つて な い レ ベル まで 向上 し て いる 。 て ん ぷに 取り 付け られ る ひげ ぜん まい も 素材 か 6 見 直さ る れ 、 優 れ た 面 衝撃 性 と 耐 磁性 を 
獲得 し た 。 さ 6 に 、 動 力 ぜ ん まい の 長 る 、 形 状 、 厚 み に 改良 を 加え 、 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) と いう 持続 時 間 を 実現 し て いる 。 


自動 巻 ( 手 巻 つき ) 自動 巻 ( 手 巻 つき ) 


SBGR051 機種 9S65 ⑧ SBGR053 機種 9S65 つり 
367.500 円 ( 税 抜き 350.000 円 ) 367.500 円 ( 税 抜き 350.000 円 ) 

CZ ( 避 や ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド On007 ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


06134007 


共通 仕様 メカ ニカ シモ デル シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク 日 常 生活 用 強化 防 森 (10 気圧 ) 耐 磁 デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 無 反射 コー ティ ング ) 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 石 数 35 石 静 的 精度 平均 日 差 +5ー-3 秒 
SBGR059 ケー ス サ イ ズ :37.8mm 重き :96g 厚 き :13.4mm SBGRO51-053 ケー ス サ イ ズ :37.0mm 重き :140g 厚 :13.3mm ※ グ ラン ドモ イコ ー 独 白 の 規格 に 基づき 、 工 場 出 荷 前 に ムー プ メン ト 単 体 の 状態 で 、6 次 勢 差 -3 温 度 差 の 


条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す . 実 際 に お 客 様 が ご 使用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ま す 。 携 帯 され た 場合 の 精度 は 日 差 +10 一 -] 秒 を 目安 と し て いま す 。 16 


クニ ミン ツモ ガル 


17 


SBGT038 機種 9F83 SBGX065 歓 種 9F62 SBGX063 機種 9F62 
346,500 円 ( 税 抜き 330.000 円 ) 210,000 円 ( 税 抜き 200.000 円 ) 210,000 円 ( 税 抜き 200.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 

(一 部 18K イ エロ ー ゴ ー ル ド ) 


1 
同 
ピリ 

SBGX067 機種 9F62 SBGX069 機種 9F62 

SBGT037 機種 9F83 E > 

241.500 円 ( 各 抜 き 230.000 円 ) 541.500 円 ( 税 抜 き 230.000 円 ) 315.000 円 ( 税 抜き 300.000 四 ) 315000 失 ( 税 抜き 300.000 症 

2 ポン コー ビーン me 開 和 5 ポー バンド プラ イト チタ ン ケ ー ス - バ ンド プラ イト チタ ン ケ ー ス ・ バ ンド 


共通 任 様 クオ ー ツ モデ ル 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 面 磁 サフ ァ イ ア ガラ ス ( 無 反射 コー ティ ング ) 電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 =10 秒 
SBGT035・037 ケー ス サ イ ズ :37.0mm 重き H126g 厚 き :9.9mm SBGT038 ケー ス サ イ ズ :37.0mm 重き :132g 厚 き :9.9mm SBGX063-065 ケー ス サ イ ズ :37.0mm 重き :134g 厚 sH10.0mm 
SBGX067069 ケー ス サ イ ズ :37.0mm 重き :79g 厚 き :10.0mm SBGX063 は 、P.20 の STGF065 と ベア モデ ル に な り ま す 。 18 


クオ ー ツ モデ ル 


クウ ク ホ ネー ジ ツモ デル 


SBGX059 機種 9F62 
210.000 円 ( 税 


SBGX061 機種 9F62 
210.000 円 ( 税 抜き 200.000 円 ) 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


10 気 圧 ) 耐 確 サフ ァ イ 
34g 厚 き :10.0mm 


ング ) 電池 寿命 准 3 年 


精度 : 年 差 10 秒 


クオ ー ツ モデ ル 


STGF065 機種 4J52 STGF067 機種 4T52 STGF068 機種 4152 
210.000 円 ( 税 抜き 200.000 円 ) 220.500 円 ( 税 抜き 210.000 円 ) 283.500 円 ( 税 抜き 270.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ パ ンド ステ ン レ スケ ー ス ・ パ ンド ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 
畠 具 文 字 板 (一 部 18K ビ ンク ゴー ルド ) 
自 蝶 貞 文 字 板 


共通 仕様 タオ ー ツ モデル 日常 生活 用 強化 防水 (10 気圧 ) 耐 科 デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 無 反 射 コ ー テ ィング ) 電池 弄 命 約 3 年 精度 : 年 差 ょ 10 秒 
STGF065・067・068 ケー ス サ イ ズ :28.9mm 厚 き :8.7mm STGF065 は 、P.18 の SBGX063 と ベア モデ ル に な り ま す 。 


20 


スプ リン グ ド ラ イブ モデ ル 


21 


SBGA057 機種 9R65 
525,000 円 ( 税 抜き 500.000 円 ) 7) 


ステ ン レ スケ ー ス クロコダイル バン ド 06134004 


スプ リン グ ド ラ イプ モデ ル シー スル ー バ ッ ク 日常 生活 用 強化 防 洒 (10 気 圧 ) 耐 磯 ボッ クス 型 す サファイア ガラ ス ( 無 反 球 コ ー テ ィング ) 
精度 : 平 均 月 差 ょ 15 秒 (日 差 ょ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 ケー ス サ イ ズ :40.2mm 厚 き 12.8mm 


自動 巻 ( 手 巻 つき ) 


レシ ルト イイ ルン レル 


最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持続 


SBGR061 機種 9S6: 
420.000 円 ( 税 抜き 400.000 円 ) 
クロ コ ダ イ ル バ ン ド [ac ネル キ 


06134007 


SBGW001 機種 9 
00 円 ( 税 抜き 380.000 円 ) 


ケー ス クロコダイル バン ド 


共通 仕様 
SBGRO61 
で 37.3mm 
mcan tim 


メカ ニカ ル モ デ ル 


SBGM021 機種 9S66 
451.500 円 ( 税 抜き 430.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス クロコ ダイ ル バ ン ド [wc チン レス ケ ンド 人 
ー ス ルー バッ ク 061 シー ス ッ 06134 
石 数 


(GMT 唄 表 示 可 能 ) 24 時 針 つ き (GMT%! 表 示 可 能 ) 


SBGW005 機種 
451,500 円 ( 税 抜 き 430, 


153g 厚 


す 。 SBGRO061 
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クオ ー ツ モデ ル 


クオ ー ツ モデ ル 


SBGX002 機種 9F62 

525,000 円 ( 税 抜き 500.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ 
(一 部 18K イ エロ ー ゴ ー ル ド ) 


SBGX005 機種 9F62 
252,000 円 ( 税 抜 き 240.000 円 ) 


ンド ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


SBGX041 機種 9F62 
252.000 円 ( 税 抜き 240.000 円 ) 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


SBGX009 機種 9F61 
189.000 円 ( 税 抜き 180.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス 

クロ コ ダ イ ル バ ン ド 


共通 仕様 タク オー ツモ デル 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 耐 磯 ジェ アル カー ブサ ファ イア ガラ ス ( 無 反射 コー ティ ング ) 


SBGF029 機種 8J55 
189.000 円 ( 税 抜き 180.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス 

クロ コ ダ イ ル バ ン ド 

時 針 間 独 時 差 修正 機能 ※ 


電池 寿命 約 3 年 (SBGF029 は 約 5 年 ) 精度 : 年 差 ょ 10 秒 


SBGX002 ケー ス サ イ ズ :36.5mm 重き :122g 厚 き :11.2mm SBGX005・041 ケー ス サ イズ :36.5mm 重き :116g 厚 き :11.2mm SBGX009 ケー ス サ イ ズ :36.5mm 重き :50g 厚 さ :10.4mm 
SBGF029 ケー ス サ イ ズ :34.5mm 重き:41g 厚 き :9.3mm SBGX002-005・041、SBGF029 は 、 そ れ ぞ れ 、P.24 の STGF022・025・041、STGF029 と ペア モデ ル に な り ま す 。 
SBGX002 の パン ド の スモ ー ル アジ ャ スト 駒 に は 、 一 部 金色 めっき を 使用 し て いま す 。 ※ り ゅ うず を 一 段 引い て 操作 する こと に より 、 時 計 の 動き を 止め ず に 時 針 の み の 時 刻 修正 が 可能 な の で 、 海 外 旅行 時 等 に 大 変 便利 で す 


STGF022 機種 4J52 
451.500 円 ( 税 抜き 430.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 

(一 部 18K イ エロ ー ゴ ー ル ド ) 


STGF025 機種 4]52 
252.000 円 ( 税 抜き 240.000 円 ) 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


STGF041 機種 4J52 
252.000 円 ( 税 抜き 240.000 円 ) 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


STGF029 機種 4J51 
189,000 円 ( 税 抜き 180.000 円 ) 
ステ ン レ スケ ー ス 

クタ ロコ ダイ ル バ ン ド 


STGF043 機種 4J51 
189.000 円 ( 税 抜き 180.000 円 ) 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


共通 仕様 クオ ー ツ モデ ル 日常 生活 用 強化 防 木 (10 気 圧 ) 耐 胡 デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 無 反射 コー ティ ング ) 電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 =10 秒 


STGF022 ケー ス サ イズ :27.0mm 重き 72g 厚 き :9.2mm STGF025・041 ケー ス サ イズ :27.0mm 重 


STGF043・045 ケー ス サ イ ズ :28.9mm 重き :69g 厚 き :8.2mm STGF022 の パン ド の スモ ー ル プ ジ ャ スト 駒 に は 、 一 部 金色 めっき を 使用 し て いま す 。 


STGF045 機種 4J51 
189.000 円 ( 税 抜き 180.000 円 ) 


ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 


8g 厚 き :9.2mm STGF029 ケー ス サ イ ズ :25.5mm 重き 22g 厚 き :8.2mm 
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オー ツモ デル 


人 生 を と も に 歩む 腕時計 で ある た め に 。 


時 を 刻む 精度 と 、 時 を 超え る 価値 を 

日 本 を 代表 する 腕時計 。 そ の 名 に 恥じ な いた め に 、 高 い 基本 性 能 の 他 に 必要 な こと は 何 か 。 
まず 、 時 代 に 左右 ふ れ な い 正 々 堂々 と し た デザ イン を 。 細部 の 仕上 げに まで 妥協 を 排 し た 
徹底 的 な 作り 込み を 。 そし て 、 末永 ご 愛用 いた だ く た め の メン テ ナ ン ス サー ビス を 。 

あな た ご 自身 の 、 そ し て あな た の 大 切な 方 の 、 人生 の 節目 や 新しい スタ ー ト に ふさ る わし い 
腕時計 で ある た め に 、 グ ラン ドモ セイ ユー は 努力 を 惜しみ ませ ん 。 


SBGX018 機種 9F62 SBGX019 機種 9F62 
2.520.000 円 ( 税 抜き 2.400.000 円 ) 2.625,000 円 ( 税 抜き 2.500.000 円 ) 
18K イ エロ ー ゴ ー ル ド ケ ー ス 18K ホ ワイ ト ゴ ー ル ド ケ ー ス 

18K イ エロ ー ゴ ー ル ド りゅう ず ・ バ ンド 18K ホ ワイ ト ゴ ー ル ド り ゅ うず ・ バ ンド 


長期 メン シテ ナン スプ ログ ラム 

セイ コー プレ ミア ムウ オッ チ ・ サ ービス ステ ーション で は 、 グラ ンド セイ コー 専門 の 

修理 技術 者 が メン テ ナ ン ス サー ビス を 実施 。 修理 完了 時 に ご 報告 書 を 発行 する と 同時 に 、 
修理 履歴 は デー タベース に 保存 きせ て いた だ きま す 。 年 数 を 経た モデ ル に も 対応 で きる よう 、 
専用 部 品 を 長期 に わた り 保有 する 体制 も 整え まし た 。 

※1988 年 以降 に 発売 きれ た モデ ル が 対象 と な り ます 。 


定期 的 な 分 解 掃除 (オー バー ホー ル ) と 研磨 修理 の ご 案内 

ムー プ メ ント 内 で 部 品 同士 が 噛み 合う 箇所 に は 油 が 欠か せま せん 。 定期 的 な 分 解 掃除 は 、 

この 油 を 適切 に メン テ ナ ン ス し て 部 品 の 摩耗 、 損 傷 を 防ぐ で こと が 主 な 目的 で す 。 

また 、 定 期 的 な 分 解 掃除 の 際 に は 、 ぜひ ケー ス と バン ド の 研磨 修理 (有料 ) 6 ご 検討 くだ きい 。 
料金 や 修理 期間 、 仕 上 が り 具合 な ど に つい て は 、 グ ラン ドモ イコ ー 取 扱 店 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


※ な お 、 研 磨 修理 に つい て は 以下 の 点 に つい て 、 あら か じ め ご 了承 くだ さい ます よう お 願い いた し ます 。 
・ 研 磨 不 可能 な 場合 や 研磨 不可 能 な 部 分 が ある 場合 が あり ます 。 


SBGX038 機種 9F61 STGF038 機種 4J51 上 た ど に な は 消え な い 場 合 が 
682.500 円 ( 税 抜き 650.000 円 ) 504.000 円 ( 税 抜き 480.000 円 ) 守 導 よる 傷 は 、 MM 場合 が あり ます 。 
18K イ エロ ー ゴ ー ル ド ケ ー ス 18K イエロー ゴー ルド ケー ス ・ ご 購入 当初 の 仕上 が り と は 異な る 場合 が あり ます 。 

クロ コ ダ イ ル バ ン ド クロ コ ダ イ ル バ パンド -・D ゅ うず 、 ポ タン 、 衰 ぶ た 、 中 留 の マー ク 部 分 は 研磨 で きま せん 。 
18K イ エロ ー ゴ ー ル ド り ゅ うず ・ 美 錠 18K イ エロ ー ゴ ー ル ド b ゅ うず ・ 美 錠 


共通 仕様 クオ ー ツ モデ ル 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) (SBGX038・STGF038 は 日 常 生活 用 防水 ) 耐 科 デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 無 反射 コー ティ ング ) (SBGX019 は サフ ァ イ ア ガラ ス ( 無 反射 コーティング) ) 
電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 ま 10 秒 SBGX018 ケー ス サ イズ :35.5mm 重き :166g 厚 き :11.3mm SBGX019 ケー ス サ イ ズ : mm 重き :172g 厚 き :9.9mm SBGX038 ケー ス サ イズ :35.5mm 重き 67g 訂 き :10.0mm 
25 STGF038 ケー ス サ イズ :26.4mm 重き :32g 厚 き :7.6mm SBGX019 は 、18K ホ ワイ ト ゴ ー ル ド の 素材 の 上 に 、 よ り 美 い 銀色 に 仕上 げ る た め に ロジ ウム めっき を 施し て いま す 。 


